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موقع الجامعة الإسلاميّة لش قن 


بريد الإنترنت 5 2غ 


حقوق الطّبع محفوظة لمجلّة الجامعة الإسلاميًا 


الموادٌ المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء أصحابها 


قواعد نشر البحوث العلميّة فى مجلّة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بالمجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعى فيها قواعد البحث العلمئّ الأصيل . ومنهجيّته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة, قد ثَمّ نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الدكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة للإصدار الواحد, ولا يَقِلنُ عن عشر صفحات, 
ولهيئة تحرير المجلّة الاستشاء عند الضّرورة . 
ز - أن تُصَّدَّرَ ببذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله وعنوانه, وأهمّ أعماله العلميّة. 
ط- أن يُقَدّمِ صاحبها خمس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَم مطبوعة وفق المواصفات الفتّيّة الثالية: 
1- البرنامج وورد 202 أو ما يماثله . 
2- نوع الحرف ع1طاه:كى 120110221" 
3- نوع حرف الآية القرآنيّة لهنءعم5 اعاود!8 عمجامءء0 
4- مقاس الصّفحة الكلي : 12سم ا 20سم ( بالرّقم ) 
5- حرف المتن: 16 أسود . 
6- حرف الهامش : 14 أبيض. 
7- رأس الصّفحة : 12 أسود . 
8- العنوان الرَئِيسيَ : 20 أسود. 
9- العنوان الجانبي : 18 أسود. 
0- الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة» ويكون حفظ الملفات على نظام ©206. 
ك - أن يُقَدّم البحث - في صورته التهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان على قرصين 
مستقلين » ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم المجلّة بإعادة البحوث لأصحابها ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
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